Die beste Wasserwaagen-App für iPhone und Android (2026)
Die besten Wasserwaagen-Apps für iOS und Android im Vergleich — Genauigkeit, Funktionen und welche wirklich ohne Werbung und Bezahlschranke funktionieren.
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Funktionieren Wasserwaagen-Apps überhaupt?
Die kurze Antwort lautet ja: Moderne Smartphones besitzen MEMS-Beschleunigungssensoren, die für die meisten Nivellierarbeiten zu Hause und auf der Baustelle genau genug sind. Der Unterschied zwischen den Apps liegt nicht in der Hardware, sondern darin, wie gut die App diesen Sensor ausliest, wie sie die Daten darstellt und wie sie mit Störungen und Kalibrierung umgeht.
Das unterscheidet eine gute Wasserwaagen-App von einer nervigen — und diese Apps lohnen sich 2026 wirklich.
Was eine gute Wasserwaagen-App ausmacht
Bevor wir die Apps vergleichen, hilft es zu wissen, welche Funktionen tatsächlich zählen:
	Mehrere Modi — Dosenlibelle (ebene Fläche), horizontale Wasserwaage, vertikales Lot und Winkelmessung decken unterschiedliche Aufgaben im Alltag ab.
	Kalibrierung — die Möglichkeit, den Sensor an einer bekannten Referenz auf null zu setzen, denn keine zwei Smartphones haben ab Werk perfekt ausgerichtete Sensoren.
	Toleranzanzeige — visuelle Hinweise, die zuerst „fast geschafft“ melden, bevor sie „waagerecht“ melden, statt eines bloßen Ja/Nein.
	Haltefunktion — friert den Messwert ein, sodass Sie das Handy von der Fläche nehmen und den Wert trotzdem ablesen können.
	Störungserkennung — warnt, wenn Magnetfelder den Messwert verfälschen.
	Keine Werbung — denn ein Pop-up lässt sich schlecht wegklicken, während Sie eine Latte gegen einen Ständer halten.

Bubble Level & Angle Gauge
Plattform: iOS und Android | Preis: kostenlos, ohne Werbung | Offline: ja
Das ist die umfassendste kostenlose Lösung, die es für beide Plattformen gibt. Vier Messmodi decken jeden üblichen Anwendungsfall ab. Das 180°-Kalibriersystem erlaubt es, gegen eine bekannt ebene Fläche zu kalibrieren, mehrere Kalibrierprofile zu speichern und Fehler rückgängig zu machen. Der Vertrauensbalken zeigt die Sensorstabilität in Echtzeit: Wenn elektromagnetische Störungen die Messung beeinflussen (etwa durch einen Lautsprecher oder Motor in der Nähe), weist die App darauf hin, bevor Sie einem falschen Wert vertrauen.
Das Toleranz-Leitsystem (OK / NEAR / OUT) ist ein herausragendes Merkmal. Statt nur eine Zahl anzuzeigen, sagt es Ihnen, wann Sie im zulässigen Bereich für die jeweilige Aufgabe liegen — hilfreich, wenn Sie sechs Meter hoch auf einer Leiter stehen und keine Dezimalwinkel studieren können.
Download: iPhone | Android
iHandy Level (iOS)
Plattform: nur iOS | Preis: kostenlos mit Werbung, Pro-Upgrade erhältlich
Eine der ersten Wasserwaagen-Apps überhaupt. Für einfache Anwendungen genau, doch die Gratisversion zeigt Bannerwerbung, die beim Arbeiten stört. Beschränkt auf den einfachen Libellenmodus — in der kostenlosen Version weder Winkelmessung noch Kalibrierprofile.
Bubble Level von NixGame (Android)
Plattform: Android | Preis: kostenlos mit Werbung
Funktional, aber die Oberfläche wirkt veraltet und die Werbung erscheint am unteren Bildschirmrand, genau dort, wo der Daumen liegt. Keine Störungserkennung. Für einfache Aufgaben reicht es, doch die Tiefe von Bubble Level & Angle Gauge fehlt.
Clinometer + bubble level (iOS)
Plattform: iOS | Preis: Freemium
Guter Neigungsmesser, bei Fotografen beliebt, um die Kameraneigung zu prüfen. Für Heimwerkerarbeiten ist die Oberfläche weniger intuitiv, und der volle Funktionsumfang steckt hinter einer Bezahlschranke.
Welche App sollten Sie installieren?
Für die meisten Nutzer ist Bubble Level & Angle Gauge die klare Wahl: Sie deckt alle nötigen Modi ab, arbeitet offline, zeigt keine Werbung und ihr Kalibriersystem ist das beste seiner Klasse. Es gibt keinen Grund zu zahlen oder Werbung zu ertragen, wenn es eine voll ausgestattete kostenlose Alternative gibt.
Wenn Sie nur iOS nutzen und viel fotografieren, lohnt ein Blick auf Clinometer wegen seiner Neigungsfunktionen — für Bau und Heimwerken geht der Vorzug jedoch an Bubble Level & Angle Gauge.
Genauigkeit im Vergleich zur echten Wasserwaage
Smartphone-Beschleunigungssensoren erreichen typischerweise eine Genauigkeit von ±0,1° bis ±0,5°. Eine hochwertige 60-cm-Profiwasserwaage schafft rund ±0,05°, das Handy ist am äußersten Ende also etwas ungenauer. Für Regale, Haushaltsgeräte und Heimwerkerprojekte spielt der Unterschied keine Rolle. Für Präzisionsbau oder das Anlegen von Fundamenten bleibt eine kalibrierte echte Wasserwaage der professionelle Standard — das Handy ist eine praktische Ergänzung, kein Ersatz.
Laden Sie die beste kostenlose Lösung
Bubble Level & Angle Gauge für iPhone und Android — kostenlos, werbefrei, offline nutzbar. Kalibrierung und Toleranzanzeige machen die App 2026 zur praktischsten Wahl.
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